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Bandolão (Bandolin Barítono) 


Erick Heidemann Leal 111 26/12/2020 


Vista fronta e vista lateral do instrumento musical. Cotagens e orientações com o objefivo 
de auxiliar a construção de um bandolin barífono. Complementa esse desenho uma folha 
específica com as formas e medidas da estrutura interna do instrumento. 
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